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Xl00 追加機能ついて _ 

本製品は、同おの使用説明書の記載内容の他に切下の機能び追加されています。 


RAW ボタン 

RAW ボタンを Fn ボタンと同じよラに RAW 撮影料外の 
機能を割り当てることびできます。 RAW ボタンを押す 
だけで機能を切り換えたり、設定画面を呼び出したり 
でさます。 

RAW ボタンの割り当ては、セットアップメニューの 
团 Fn ボタン設定で 設定でをます。割り当て 5 れる機 
能は次のとおりです。 

• RAW 

. セルフタイマー 
-画像サイズ 
. ダイナ S ックレンジ 
. ND フイルター 
- 動画 

. ワイドコンバージョンレンズ 

♦面 RAW ボタン設定 画面は RAW ボタンを長押ししてち呼び 
出せます。 

感度 AUTO 制御の設定 

撮影;ニューの画感度;ニューの中でわ感度 AUTO 
制御を設定でをます。 

♦ 感度 AUTO 制御の内容については、使巧説明書の國109 
をご覧ください。 


AF 時のピント拡大表巧 

フ オーカ スモードを AF - S に設定し、撮影方 ニューの 
田 AF モードで回エリア選巧を選んでいるとをに、 
コマンドレバーの中央を押すと選択している AF エ U 
アポイントを中むにピント合わせのエ U アを拡大表示 
でさます。 

再を時の顔拡大表示 

V 顔確認び表示されている画像のときに、 V を押す 
と顔を拡大表示でをます。 

み複数の顔び検出されているときは、 V を押すたびに表おさ 
れる顔び切り換わります。 

_言語學き 

セットアップ方ニューの函言語/ LANG . で 、 ENGLISH 
と曰本語外の言語び選べます。 


-被写界深度確認 
-感度 

. 画質モード 

. フイルムシミュレーション 
• AF モード 
-カスタム設定 
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ワイドコンパージョンレンズご使用時 

別売の専用ワイドコンパ’ージョンレンズ W 〔 L - X 100 を 
使用するとをは、撮影メニューの因 ワイドコンバー 
ジョンレンズを ON にして<ださし、。 

♦因 ワイドコンバージョンレンズ 

を ON にすると、画面に因アイ 
コンび表示されます。 


♦ OVF ではブライトフレームの表示 ） 

範囲を超えるため、フレームは消 
失し、巧のよラに表示されます。 

1び示す範囲のファインダー視 

野率は約80〇/〇でず。より正確な ） 

フレー S ングび必要な場合には、 

EVF またはに D での撮影をおす 
すめします。 

♦内蔵フラッシュを使用して撮影すると、画像の一部び暗く 
なることびあります。専用が部フラッシュのご使用をおす 
すめします。 

♦因ワイドコンバージョンレンズは、 Fn ボタンや RAW ボタ 

ンに割り当てることびでさます。 

♦ワイドコンバージョンレンズを使用しないときは、必ず 

因ワイドコンバージョンレンズを OFF にしてください。 



XI 00追加機能ついて 


■取り付けち 

Q フ□ント U ングをはずし 
ます。 


のフ□ントリングびはずれ 
に<いとをは、フ□ント 
U ング全体をしっかり 
つかんで回して < ださい。 




0ワイドコンバージョンレ 
ンズを取0付けます。 


















The X100: New Features 

The following features have been added to those described in the camera manual. 


The RAW Button 

Like the Fn button, the RAW button can now be 
assigned other functions in addition to RAW pho¬ 
tography. A EH Fn BUTTON option has been 
added to the setup menu, allowing you to choose 
a function from the options listed below. The RAW 
button can then be used to toggle the assigned 
function on or off, or to display menu options for 
the assigned function. 

- RAW - PREVIEW DEPTH OF FIELD 

- SELF-TIMER - ISO 

- IMAGE SIZE - IMAGE QUALITY 

- DYNAM に RANGE - FILM SIMULATION 
- ND FILTER - AF MODE 

- MOVIE - SELECT CUSTOM SETTING 

- WIDE CONVERTER LENS 

み The 田 ! RAW BUTTON menu can also be displayed 
by pressing and holding the RAW button. 

ISO Auto Control 

ISO AUTO CONTROL can now be accessed us¬ 
ing the 画 ISO item option in the shooting menu. 
For more information on ISO auto control, see 
page 84 of the camera manual. 


Focus Zoom 

When 回 AREA is chosen for 田 lAF MODE in 
the shooting menu and AF-S is selected for focus 
mode, you can now zoom in on the active focus 
frame by pressing the center of the command 
control. 

Playback Zoom 

If V DETECTED FACE is displayed during play¬ 
back, you can press the selector down to zoom in 
on a face. If multiple faces are detected, you can 
press the selector down to scroll from face to face. 
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The WCL-X100 Wide Conversion Lens 
A 因 WIDE CONVERSION LENS option has been 
added to the shooting menu for use with the op¬ 
tional WCL-XlOO wide conversion lens. Select ON 
when using the WCL-XlOO. 

♦ A 因 icon is displayed when 
ON is selected. 


♦ Because the optical view¬ 
finder does not cover the full 
field of view 曰 f the conver¬ 
sion lens, the bright frame is 
replaced by brackets show¬ 
ing approximately 80% of the 
field of view. For accurate framing, compose pictures 
using the electronic viewfinder or LCD monitor. 

♦ The WCL-XlOO may cast shadows in pictures taken 
with the built-in flash. Use an optional externa! flash 
approved for the XI00. 

♦ 因 WIDE CONVERS に N LENS can be assigned to 
the Fn or RAW button. 

み Be sure to select OFF for 因 WIDE CONVERSION 
LENS when the WCL-XlOO is not in use. 



The XI00: New Features 


■ Attaching the WCL-XlOO 

1 Remove the front ring. 



♦ If you have trouble re¬ 
moving the front ring, 
grip the entire ring and 
rotate it as shown. 



2 Attach the wide conve 卜 
Sion lens. 
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XI 00： 新功能 _ 

下列巧能已添加到巧机手册内所述的巧能中。 

RAW 按钮 

ち Fn 按钮一样，现在除了 RAW 摄影外，您还可 
将其它功能指定给 RAW 按扭。设置菜单中已添 
加一个田1 Fn 按紐 选项，从而您可ル下列选项 
中选择一个功能。 RAW 按钮随后即可用于开启 
或关闭被指定的巧能，或者显示被指定巧能的 
菜单选项。 

- RAW - 景深预览 

.自拍 .ISO 

• 图像尺寸 -图像质量 

• 动态お围 -胶片模拟 

•ND 滤境 •自动对焦模式 

•动画 •选择自定义设畳 

• 广角转换镜头 

み 按住 RAW 按扭时也可 显示面 RAW ち钮 ま单。 

GO 自动控制 

ISO 自动控制 现可使用拍摄菜单中的 画 ISO 项 

目选项进行访问。有关 ISO 自动控制的详细信 
息，请参阅ホ目机手册第 84 页。 
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对焦缩放 

当拍摄菜单 中的团自动对焦模式 选为回 区域 

且对焦模式选为 AF - S 时，您现可通过按下指令 
控制的中央放大当前对焦框。 

回放变焦 

若在回放过程中显示 V 确认， 您可按下选择器 
下方放大一个脸部。若检测到多个脸部，您可 
按下选择器下方滚动显示每个脸部。 






WCL - XWO 广角转换镜头 

拍摄莱单中己添加一个因 广角转换 績头选 
项，臥与选购的 WCL - X 100 广角转换镜头配合使 
用。使用 WCL - X 1 00时，请选择开。 

み若选择了开，屏幕中将出现 
因图标。 


み由于光学取景器不能覆盖 
转换镜头的整个视野，亮框 
将被对角括号取代，显示 
约80%的视野范围。为准确 
构国，请使用电子取景器或 
に D 显示屏进行构国。 

み WCL - X 100 可能导致使用内置闪光灯所拍的照片中 
出现阴影。请使用已通过验证可用于 X 100 的选购 
外接闪化灯。 

み因广角转换镜头 可指定给 Fn 或 RAW 按钮。 

み 未使用 WCL - X 100 时，请务 必将因广角转换镜头 
选为关。 



m ま装 WCL - X100 

1 取下前环。 


み若无法取下前环，请如 
图所示握紧整个转接环 
并旋转。 


2安装广角转换燒头。 


















LeX100 : nouvelles fonctionnalites 

L'appareil photo a ete dote d'autres fonctionnalites (voir ci-dessous) en plus de celles decrites dans le manuel. 


La touche RAW 

Comme pour la touche Fn, il est desormais possible 
d'attiibuer a la touche RAW des fonctions autres 
que la photographie au format RAW. Une option 
EH BOUTON Fn a ete ajouteeau menu configuration, 
vous permettantde choisir une fonction parmi les op¬ 
tions repertoriees ci-dessous. La touche RAW permet 
alors d'activer ou de desactiver la fonction attribuee, 
ou d'afficher les options de menu de cette derniere. 

.RAW . PREV. PROF CHAMP 

.RETARDATEUR • ISO 

.TAILLE D'lMAGE - QUALITE D'lMAGE 

.PLAGE DYNAMIQUE - SIMULATION DE FILM 

•FILTREND -MODEAF 

.VIDEO . SELECT REGLPERSO 

.BONNETTE CORRECT. 

ホ Vous pouvezegalementaffkher le menu 田 ] BOUTON 
RAW en maintenant enfoncee la touche RAW. 

Sensibiliteauto 

Vous pouvez desormais acceder a SENSIBILITE 
AUTO a I'aide de I'option 画 ISO du menu prise de 
vue. Pour obtenir plus conformations sur la sensi- 
bilite auto, referez-vous a la page 84 du manuel de 
l'appareil photo. 


Zoom surlamiseau point 

Lorsque 回 AF ZONE est selectionne pour の MODE 
AF dans le menu prise de vue et que AF-S est selec¬ 
tionne comme mode de mise au point, vous pou¬ 
vez desormais effectuer un zoom avant sur le cadre 
de mise au point actif en appuyant au centre de la 
touche de commande. 

Lecture avec zoom 

Si V VISAGE DETECTE s'affiche pendant la lecture, 
vous pouvez appuyer sur la touche de selection in- 
rerieure pour effectuer un zoom avant sur un visage. 
Si plusieurs visages sont detect ろ s, vous pouvez ap¬ 
puyer sur la touche de selection inferieure pour pas¬ 
ser d'un visage a I'autre. 
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Le convertisseur grand-angle WCL-XWO 

Une option 因 BONNETTE CORRECT, a 台が ajoutee 
au menu prise de vue pour permettre I'utilisation 
du convertisseur grand-angle WCL-X100 optionnel. 
Selectionnez OUl lorsque vous utilisez le WCL-XIOO. 

み Lie ろ ne 因 s'affiche lorsque 
OUl est selectionne. 


♦ Le viseur optique ne couvre 
pas integralement le champ 
angulaire du convertisseur. 

Par consequent, le cadre lu- 
mineux comp 曰 「te des de¬ 
li miteurs correspondant a 
environ 80% du champ angulaire. Pour obtenir un 
cadrage precis, composez les photos a raide du vi¬ 
seur elect の nique 曰 u de お cran LCD. 

み Le WCL-XIOO peut creer des ombres sur les photos 
prises avec le flash integre. Utilisez un flash externe 
optionnel compatible avec le XI00. 

み L'option 因 BONNETTE CORRECT, peut etre attri- 
buee a la touche Fn ou RAW. 

み Veillez a selectionner NON pour l'option 因 BON- 
NETTE CORRECT, lorsque vous n'utilisez pas le 
WCL-XIOO. 


© - @ 
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Le XI00 : nouvelles fonctionnalites 


■ Fixation du WCL-XIOO 



2 Fixez le convertisseur 
grand-angle. 
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Die folgenden Funktionalitaten wurden zu den bereits in der Betriebsanleitung beschriebenen hinzugefugt 


DieRAW-Taste 

Wie bei der Fn-Taste konnen der RAW-Taste zusatzlich 
zur RAW-Fotografie andere Funktionen hinzugefugt 
werden. Eine Option fur die 田 JFn-TASTE wurde 
dem Setup-Menu hinzugefugt und erlaubt die Wahl 
einer der unten aufgelisteten Funktionen. Die RAW- 
Taste kann dann dazu genutzt werden, die zugewie- 
sene Funktion an- oder auszuschalten oder Menuop- 
tionen furdtejeweilige Funktion anzuzeigen. 

.RAW . VORSCHAU SCHARFENTIEFE 

.SELBSTAUSLOSER . ISO 

.BILDGROSSE . BILDQUALITAT 

.DYNAMIKBERE に H - FILMSIMULATION 

.ND-FILTER - AF MODUS 

.MOVIE . BEN.EINSTAU5W. 

.WEITWINKELKONV. 

み Das Menu fur die 03 RAW-TASTE kann auch ange- 
zeigt werden, indem die RAW- Taste gedruckt und 
gehalten wird. 

150-Automatik 

ISO-AUTOMATIK kann nun unter Verwendung der 
Option 画 ISO im Kamera-Menu ausgewahit wer¬ 
den. Fur mehr Informationen zur ISO-Aut 日 matik, sie- 
he Seite 84 der Kamera-Betriebsanleitung. 


Fokus-Zoom 

Wenn 回 VARIO AF fGr den 团 AF MODUS im 

Kamera-Menu ausgewahit wird und AF-S als Fokus- 
Modus eingestellt ist, konnen Sie nun durch Druck 
auf die Mitte des Bedienfelds an den gerade aktiven 
Auswahlrahmen heranzoomen. 

Wiederqabe-Zoom 

Falls V ERKANNTES GESICHT wahrend dem Ab- 
spielen angezeigt wird, konnen Sie die Auswahl- 
Steuerung benutzen, um an ein Gesicht heranzu- 
zoomen. Falls mehrere Gesichter erkannt werden, 
konnen Sie die Steuerung mehrmals betatigen, um 
so von Gesicht zu Gesicht zu springen. 
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Per WCL-X100 WeitwinkehKonverter 

Eine Option fur den 因 WEITWINKELKONV. wurde 
dem Kamera-Menu zurVerwendung mit dem optio- 
nalen WCL-XlOO hinzugefugt. Wahlen Sie AN, wenn 
Sie den WCL-XlOO verwenden. 

♦ Ein 因 - Symbol wird ange- 
zeigt, wenn AN ausgewahit 


み Da der optische Sucher nicht 
das gesamte Sichtfeld des 
Konverters abdeckt, wird der 
weiBe Rahmen durch Klam- 
mern ersetzt, die ungefahr 
80% des Sichtfelds anzeigen. 

Dm eine prazise Bildauswahl zu erreichen, richten 
Sie die Bilder mithilfe des elektronischen Suchers 
Oder des LCD-Monitors ein. 

み Durch den WCL-XlOO konnen in Verbindung mit 
dem eingebauten Blitz Schattenwurfe entstehen. 
Verwenden Sie einen optional erhaltlichen externen 
Blitz, der fur die XI00 geeignet ist:. 

み Der 因 WEITWINKELKONV. kannderFn- Oder RAW 
Taste zugewiesen werden. 

み Gehen Sie sicher, dass Sie AUS fur den 因 WEIT- 
WINKELKONV. auswahlen, wenn der WCL-XlOO 
nicht in Verwendung ist 



Die XI00: Neue Funktionalitaten 


■ Anbringen des WCL-XlOO 

1 Entfernen Sie den vorde- 
ren Ring. 



♦ Wenn Sie Schwierigkei- 
ten haben, den vorde- 
ren Ring zu entfernen, 
halten Sie den gesam- 
ten Ring fest und dre- 
hen Sie ihn wie in der 



Abbildung zu sehen. 


2 Stecken Sie den Weit- 
winkel-Konverter auf. 

















La X100: Nuevas caracteri'sticas 

Las siguientes caracteristicas han side anadidas a lasya descritas en el manual de la camara. 


ElbotonRAW 

Al igual que el b 饥 6n Fn , el boton RAW puede ahora 
recibir asignadas otras funciones adem う s de la foto- 
grafia RAW. Se ha anadido una opcion QU BOTON 
AJUS . FUNCION al menu de configuracion, la cual 
le permite seleccionar una funcion de entre las op- 
ciones indicadas a continuacion. El boton RAW puede 
entonces ser utilizado para alternar entre la activacion 
y la desactivacion dela funcion asignadao para visua- 
lizar las opciones del menu para la funcion asignada. 


.RAW 

.AUTODiSPARADOR 
.TAMANO IMAGEN 
.RANGO DINAM に 0 
.FILTROND 
.VIDEO 


.PREVI5.RCAMPO 
•ISO 

.CALIDAD IMAGEN 
.SIMULAC PEL に ULA 
.MODOAF 
• SELECC.AJ. PERS. 


- OB」CONVGRAN ANG 


Zoomdeenfoque 

Al seleccionar 回 AREA para ffilMODO AF en el 
menu de disparo y al seleccionar AF-S para el modo 
de enfoque, podr う ahora acercar el zoom sobre el 
encuadre de enfoque activo pulsando el centro del 
control decomando. 

Zoomde reproducaon 

Si visualiza V ROSTRO DETECTADO durante la 
reproduccion, podra pulsar el selector hacia abajo 
para acercar el zoom sobre un rostra Si se detectan 
multiples rostros, podra pulsar el selector hacia aba¬ 
jo para desplazarse por los rostros. 


み El menu 田 ] BOTON AJUS . RAW tambien puede ser 
visualizado manteniendo pulsado el boton RAW . 


Control ISO auto 

CONTROL ISO AUTO puede ahora ser accedido 
usando la opcion del elemento 画 ISO en el menu de 
disparo. Para mas informacion acerca del control ISO 
auto, consulte la p う gina 84 del manual de la c う mara. 
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El objetivode conversion gran angular WCL-X100 

Se ha anadido una opcion 因 OBJ CONV GRAN 
ANG al menu de disparo para el uso con objetivos 
de conversion gran angular opcionales WCL-XIOO. 
Seleccione SI al utilizar el WCL-XIOO. 

み Se visualizara un icono 因 al 
seleccionarSI. 


み Ya que el visor optico no cu- 
bre la totalidad del campo de 
vision de la lente de conver¬ 
sion, el encuadre brillante es 
substituido por marcas que 
muestran aproximadamente 
el 80% del campo de vision. Para un encuadre preci- 
so, componga las im ろ genes utilizando el visor elec- 
tronico o el monitor LCD. 

み El WCL-XIOO puede proyectar sombras en las im う - 
genes realizadas con el flash incorp 曰 rado. Utilice un 
flash opcional externo aprobado para la XI 日日 . 

み因 OBJ CONV GRAN ANG puede ser asignado al 
boton Fn o RAW . 

み Asegurese de seleccionar NO para 因 OBJ CONV 
GRAN ANG cuando WCL-XIOO no este en uso. 



La XI00: Nuevas caracteristicas 


■ Instaladon del WCL-XIOO 



2 In stale la lente de con¬ 
version gran angular. 
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DeX100: nieuwe functies 

De volgende functies z^jn toegevoegd aan de functies die staan beschreven in de camerahandleiding. 


DeRAW-knop 

Net zoals bij de Fn-knop kan de RAW-knop nu aan 
andere functies naast RAW-fotografie worden toe- 
gewezen. Er werd een QU FUNCTIET-optie aan het 
instellingenmenu toegevoegd, zodat u een functie 
uit de hieronder vermelde opties kunt kiezen. De 
RAW-knop kan vervolgens worden gebruikt om de 
toegewezen functie aan of uit te zetten, of om de 
menuopties voor de toegewezen functie weer te 
geven. 

.RAW 

.ZELFONTSPANNER 
.BEELDGROOTTE 
.DYNAMISCH BEREIK 
.ND-FILT 
.VIDEO 

.GRT.HOEKCONV.LENS 

み Het 田 ] RAW-TOETS-menu kan tevens worden wee 卜 
gegeven door de RAW-knop ingedruktte houden. 

ISOAuto-regeL 

ISO AUTO-REGE し is nu toegankelijk met behulp 
van de 画 ISO-itemoptie in het opnamemenu. Zie 
pagina 84 van de camerahandleiding voor meer in- 
formatie over ISO auto-regeling. 


Scherpstelzoom 

Wanneer 回 AF-VELD KEUZE is gekozen voor 
旧 SCHERPSTELLING in het opnamemenu en AF-S 
is geselecteerd voor de focusstand, kunt u nu inzoo- 
men op het actieve scherpstelbeeld door op het 
midden van de opdrachtbesturing te drukken. 

Weerqavezoom 

Als V GEDETECTEERD GEZICHT wordt weergege- 
ven tijdens weergave, kunt u de selectieknop om- 
laag indrukken om op een gezicht in te zoomen. 
Als er meerdere gezichten zijn gedetecteerd, kunt u 
de selectieknop omiaag indrukken om van gezicht 
naar gezicht te gaan. 


.VOORB DIEPTE5CH 
•ISO 

• BEELDKWALITEIT 
.FILMSIMULATIE 
.SCHERPSTELLING 
.KIES INST. OP MAAT 
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De XI00: nieuwe functies 


De WCL-X100 Groothoekconverter 
Een 因 GRT.HOEKCONV 丄 ENS-optie werd aan het 
opnamemenu toegevoegd voor gebruik met de 
optionele WCL-XlOO groothoekconverter. Selecteer 
AAN bij het gebruik van de WCL-X100. 

み Er wordt een 因 - pictogram 
weergegeven zodra AAN is 
geselecteerd. 


み Omdat de optische z 曰 eker 
Diet het volledige beeldveld 
van de conversielens dekt, 
wordt het heldere kader 
vervangen door haakjes die 
ongeveer 80% van het beeld¬ 
veld tonen. Voor nauwkeurig kadreren kunt u de 
foto's met behulp van de elektronische zoeker of het 
LCD-scherm samenstellen. 

み De WCL-XlOO kan schaduwen veroorzaken in foto's 
die met de ingeb 曰 uwde flitser z[jn gemaakt. Ge¬ 
bruik een optionele externe flitser die is goedge- 
keurd voor de XI00. 

み因 GRT.HOEKCONV 丄 ENS kan aan de Fn- of RAW 

knop worden t 曰 egewezen. 

み Vergeet niet UIT voor 百 GRT.HOEKCONV 丄 ENS te 

selecteren wanneer de WCL-XlOO niet in gebruik is. 



■ De WCL-XlOO bevestigen 
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X100: HoBbie xapaKTeoi/iCTi/iKi/i 

CjieflyfOLi^i/ie xapaKiepi/iCTi/iKi/i 6biJii/i flo6a 巨 ； leHbi 巨 flono/iHeHi/ie k oni/icaHHbiM b pyKO 臣 oact 巨 e 本 oTcmaMepbi. 


KHonKoRAW 

KaK i/i KHOHKe Fn, KHonKe RAW lenepb TaK>Ke mo>kho 3a- 
flaBaib i/i flpyrne ホ yHKLinn 巨 90 nojiHeHne k ホ OTOrpa ホ m- 
pOBaHi/ifO B pe>KHMe RAW. napaMerp 田 IKHOFIKA Fn 
6biJi flo6aBJieH b mchk) HacrpOMKn, り to no3 区〇 … gt Baivi 
Bbi6i/ipaTb 中 yHKLiMfo 1/13 npeflCTa 区 ； leHHbix Hi/i>Ke Bapi/i- 
aHTOB. riocjie 巨 bi6opa 4)yHKL|i/in mo>kho McnojibsoBaib 
KHonKy RAW flji 月臣 K/ifOneHMa mjih BbiKJifOMeHi/ia 臣 bi 目 paH- 
HOM ホ yHKLiMn, HJ11/1 fljia OTo6pa>KeHi/ia mchk) HacipOMKi/i 
flJlfl 臣 bl 目 paHHO 。 中 yHKLlHH. 

• RAW 
- TAMMEP 
- PA3MEP 1/130BR 
• 月 MHAMM り.口 MAnA30H 
. Ol/lJl.HEMTP.nJlOT 

• BMflEO 

• 山 MroKOyr.KOHBEPT. 

み MeHfO EJKHOnKA 

3i/iTb, Ha>KaTi/ieM M yflep>Ki/iBaHi/ieM khorki/i RAW. 

Aemoynpaen. ISO 

Bbi 30 B ABTOynPAB/l. ISO lenepb mo>kho ocy 叫 e- 
CTBMTb, i/icnojibsya nyHKT onuMi/i 關 HVBCTB-Tb ISO 
臣 MeHfO 中 OTOCbeMKi/i. 月；!月 n 曰 / lywHi/ig n 曰 flpo6HOM i/ih- 
c|)opMaL|ni/i 曰 6 aBToynpa 臣 JieH 削 ISO, cm. cipaHi/iLiy 84 
pyKO 巨 OflCT 巨 a 4)0T0KaMepbi. 


OoKycupoeKa syMMupoenHua 

Korfla B MeHfO ^OTOCbCMKH BbiGpaHO 回 no KA 凸 py 
flJifl 旧 PE>KMM AF n AF-S Bbi6paH fljifi pe>Ki/iMa か > 
KycMpOBKi/i, Bbi Mo>KeTe y 巨 ejii/Hn 巨 aTb MacmiaG Ha aK- 
Tl/IBHOM 中 OKy 仁!/ IpOBOyHOU paMKC Ha>KaTi/ieM Ha HeHTp 
K 曰 MaHflHOro ynpa 巨 / leHi/ig. 

Yee/iu^eHue npu npocMompe 

Ec/ii/i BO 巨 peMfl npocMOTpa OTo6pa>KaeTCH Y OFIPE- 
flE；lEHHOE；lMMO, Bbi MOKeie Ha>KaTb Ha nepeKJiiOMa- 
le/ib BHi/13, MTo6bi yBejiMMMTb Mac 山 Ta6 Ji 叫 a. Ecjii/i pac- 
noBHaioTCfl HecKo/ibKO/i 1 / 114 , Ha>KaTi/ieM nepeK/ifOMaie/iH 
BHi/13 Bbi MO>KeTe nepeMei^aTb ひ!曰 T/ii/iua k Jii/iny. 


- nPOCM.r 几 PE3K. 

• HYBCTB-Tb ISO 
- KAMECTBO M30BR 
.MOflEJlMPOB. nJlEHKM 
.PE>KMM AF 
- BblBEP.nonbS.HACTP 


RAW TaK>Ke mo>kho OTo6pa- 
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UJupoKoy 之 ojibHWU KOHeep m ep WCL-X100 

napaweTp 因山 MPOKOyr.KOHBEPT. 6bm floGaeneH b 
MeH の本曰 TocbeMKw fljifl ncnojib30 曰 aHw 月 c npnoGpeiaeMbiM 
OTfle/lbHO 山 up 曰 KOyrOJlbHblM KOHBepiepOM WCL-Xl00. 月；!月 
Mcno/ibSOBaHMSH WCL-Xl00 BbiGepure BKJl. 

み Korfla Bbi6paHO BKJl OTo6pa- 
>KaeTc 月 nuKTorpaMMa 虹 


み riocKOJibKy onTi/mecKMM bm- 
flOncKare/ib He noKpbiBaei 
nojiHoe nojie 0630 pa koh- 

BepCMOHHOM JlMH3bl , 月 pKa^ 
paMKa saMCHeHa 4)OKycMpo- 
B 曰！ "IHblMM CK 06 KaMM, KOTOpbie 

OTo6pa>KafOT npn6/in3HTe/ibHO 80% no/i^ 0630 pa. 
fl/ia TOW 曰 「0 KaflpupoBaHi/i 月， npn KOMnoHOBKe 
ct)OTO 「 pa 中 MCnOJlbByMie 3/ieKTpOHHbm BMflOMCKa- 
le/ib njin >KK-flMcrmen. 

み WCL-Xl 00 MO>KeT oiGpacbiBaTb tchm Ha chmmkm, ko- 
Topbie fle/ia の Tcg npn noMO 甲 BCTpoeHHon Bcnbim- 
KM. l/icnojibsynTe npi/ioGpeiaeiviyfo OTfle/ibHO BHe 山 - 
H のの BcnbiLUKy, KOTopaa noflx 曰 flUTflji 月 XI 00. 

み ynpaBJieHMe 因山 MPOKOyr.KOHBEPT. mo>kho 
ocyLi^ecTBJifiTb npM noMO 甲 khohok Fn njin RAW. 

み y6efli/iTecb, MTO Bbi6paHO OTKJl が ig 因 LUI/IPOKO- 
yr.KOHBEPT., K 曰「が WCL-Xl00 He i/icnojib3yeTCfl. 



XI00: HoBbie xapaKTepucTHKM 


■ npucoeAMHeHiieWCL-XlOO 

1 CHUMUTe nepeflHee KOJib- 
40. 



♦ Ecjim y Bac boshi/ikjim 
npo6jieMbi CO ch 月 tm- 
eM nepeflHero koji 叫 a, 

BOBbMUieCb 33 KO/1 叫曰 
nOJlHOCTbfO \A nOBepHM- 
le ero, ksk noKaaaHO Ha 
pi/icyHKe. 

2 npucoeanHUTe 山 !/ ipo- 

KOKOHBepCMOHHblM 〇 6 た — 

eKTi/1 巨 . 
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X100: Nuove caratteristiche 

Le seguenti caratteristiche sono state aggiunte a quelle descritte nel manuale della fotocamera. 


lltastoRAW 

Cosi come il tasto Fn, anche il tasto RAW puo ora es- 
sere assegnato ad altre funzioni oltre alia tecnica di 
fotografia RAW. AI menu di setup e stata aggiunta 
un'opzione del EU TASTO Fn che consente di sce- 
gliere una funzione fra le opzioni elencate di segui- 
to. II tasto RAW puo essere utilizzato per selezionare 
0 deselezionare la funzione assegnata o per visualiz- 
之 are le opzioni di menu per la funzione assegnata. 


.RAW 

.AUTOSCATTO 
.DIMENSIONI IMM. 

.GAMMA DINAM に A 
.FILTROND 
.VIDEO 

.CONVERT GRANDANG 


.ANTEPR. PROF. CAMPO 
•ISO 

.QUALITA IMM. 

.SIMULAZIONEFILM 
.MODAUTA'AF 
.SELEZ. IMPOST. PERS. 


Zoomdi messaa fuoco 

Quando 回 AREA e selezionato per 田 ! MODALITA' 
AF nel menu di scatto e A 卜 S も selezionato per la mo- 
dalita di messa a fuoco, allora を possibile aumentare 

10 zoom sulla cornice di messa a fuoco attiva pre- 
mendo al centre della ghiera di comando. 

Zoomdi riproduzione 

Se V RILEVAMENTO VOLTI viene visualizzato du¬ 
rante la riproduzione, e possibile premere in basso 

11 selettore per aumentare lo zoom su un volto. Se 
vengono rilevati piu volti, e possibile premere il se¬ 
lettore in basso per passare di volto in volto. 


み II menu del 田 ! TASTO RAW puo anche essere visu^ 
lizzato tenendo premuto il tasto RAW. 

Attivazione ISOAuto 

E ora possibile effettuare I'accesso a ATTIVAZIONE 
ISO AUTO mediante I'opzione della voce 画 ISO nel 
menu di scatto. Per ulteriori informazioni sull'Attiva- 
zione ISO Auto, fare riferimento a pagina 84 del m 卜 
nuale della fotocamera. 
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La lentedi conversione widedi WCL-X100 

Al menu di scatto e stata aggiunta un'opzione 
因 CONVERT GRANDANG per I'uso con la lente di 
conversione wide di WCL-X100 opzionale. Selezio- 
nare ON quando si usa WCL-X100. 

♦ Quando viene selezionato 
ON, e visualizzata un'icona 

因 


み Dato che il minn 曰曰 ttico non 
ricopre I'intero campo visivo 
dellbbiettivo di conversione, 
la cornice luminosa viene 
sostituita da delle parentesi 
che mostrano ci に a 1'8 日〇/〇 del 
campo VISIVO. Per una corretta inquadratura, com- 
porre le immagini utilizzando il mirino elettronico o 
il monitor LCD. 

み WLC-XlOO potrebbe proiettare delle zone d'ombra 
nelle foto scattate con il flash integrate. Usare un 
flash esterno opzionale omologato per XI00. 

み因 CONVERT GRANDANG pu 台 essere assegnato al 
tasto Fn 0 al tasto RAW. 

み Acce け arsi di selezionare OFF per 因 CONVERT 
GRANDANG quando WCL-Xl00 non e in uso. 



XI00: Nuove caratteristiche 


■ MontaggiodiWCL - X 100 

1 Rimuovere il regolatore 
anteriore. 



♦ In caso di problemi a 
rimuovere il regolato¬ 
re anteriore, afferrare il 
regolatore per intero e 
ruotarlo come illustrate. 



2 Fissare il convertitore 
grandangolare. 















XI00: Nowe funkcje 

Do funkcji opisanych w instrukcji obslugi aparatu zostaly dodane nas 巧 puj 司 ce funkcje. 


PrzydskRAW 

Tak jak do przycisku Fn, do przycisku RAW mozna 
przypisac inne funkcje poza fotografi 司 w formacie 
RAW. Opcja B3 PRZYCISK Fn zostala dodana do 
menu ustawien, pozwaiaj 司 c na wybranie funkcji z 
listy ponizej. Mozna wtedy uzyc przycisku RAW do 
przef 司 czania przypisanych funkcji lub do wyswie- 
tlenia opcji menu przypisanej funkcji. 


- RAW 

- SAMOWYZWALACZ 
- ROZMIARZD が lA 
- ZAKRES DYNAMICZNY 
- FILTR ND 
- FILMOWANiE 


.PODGL 今 DG 巧 BIPOLA 
• CZULOSC ISO 
- JAKOSC ZD 巧 CIA 
- SYMULACJAFILMU 
- TRYB AF 

.WYB USTAW. SPEC 


. OBIEKTYW SZEROKO. 


Przyblizenie przy 化 q uia が ostrosa 

Jesli w menu fotografowania dta HI TRYB AF zo¬ 
stala wybrana 回 STREFA , a dia trybu regulacji 
ostro 弓 ci zostalo wybrane AF - S , mozna wtedy zro- 
bic zbiizenie w aktywnej ramce regulacji ostrosci 
poprzez nacisni^cie srodka panelu sterowania. 

Zbiizenie wczasie odtwarzania 

Jesli podczas odtwarzania wyswietli si^ ▼ WY - 
KRYTATWARZ , mozna nadsn 司と wybierak w dol, 
a by zrobic zbiizenie twarzy. W przypadku wykry- 
cia kilku twarzy, mozna nadsn 司と wybierak w dol, 
a by przd 司 c 之 a と twarze. 


み Menu 03 PRZYCISK RAW mozna rowniez wyswie- 
tlic naciskaj 司 c i przytrzymuj 司 c przycisk RAW. 


Auto req ISO 

AUTO REG ISO jest teraz dos 巧 pne przy uzyciu 
opcji elementu 画 CZUtOSC ISO znajduj 司 cej 
sig w menu fotografowania. A by uzyskac wi ミ cej 
informacji na temat Auto regulacji czutosci ISO, 
patrz strona 84 w instrukcji obslugi aparatu. 
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Konwerterszerokokqtny WCL-X100 
Opcja 百 OBIEKTYW SZEROKO . zostala dodana 
do menu fotografowania, aby moc uzyc opcjo- 
nalnego konwertera szerokok が nego WCL-XIOO. 
Wybierz Wt . uzywaj^c WCL-100. 

♦ Ikona 因 wy 弓 wietia s 哈 kiedy 
wybranejest W し 


♦ Poniewaz wizjer optyczny 
Die obejmuje petnego pola 
widzenia obiektywu wymien- 
nego, jasna ramka zostaje za- 
stqpiona nawiasami kwadra- 
towymi pokazuj が oko わ 80% 
pola widzenia. Aby uzyskac dokladne kadrowanie, 
komponuj obrazy p 口 y pomocy wizjera elektronicz- 
nego lub monit 曰 ra LCD. 

み WCL-XIOO mo 之 e rzucac cienie na zdjgcia robione 
z uzyciem wbudowanej lampy blyskowej. Nalezy 
uzyc dodatkowej lampy bfyskowejmay zatwierdzo- 
nej dia XI00. 

み因 OBIEKTYW SZEROKO. mozna przypisac zarow- 
no do przycisku Fn jak i RAW. 

み GdyWCL-XlOOniejest w uzyciu, nalezy upewnic si も 

之 e dIa 因 OBIEKTYW SZEROKO. jest wybrane WYt. 
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XI00: Nowe funkcje 


Montowanie WCL-XIOO 


Zdejmij przedni pier- 

sden. 


み W przypadku proble- 
mow ze zdejmowaniem 
przedniego pierscienia 
nalezy chwycic ca+y 
pier 細 en i obrocic go 
w sposob pokazany na 
ilustracji. 




Przymocuj konwerter 
szerokok^tny. 
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